2018 


Jan 

Feb 

Mar 


Jun 

Jul 

IBM 

Oct 

Nov 

Dec 

Total 

Injuring Use of Force 

OC Spray 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Injuring Use of Force 

Taser 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

1 

9 

Injuring Use of Force 

Baton 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

Injuring Use of Force 

Canine 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Injuring Use of Force 

Carotid Control Hold 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Injuring Use of Force 

Firearm 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Injuring Use of Force 

Physical 

0 

1 

1 

4 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

9 

Injuring Use of Force 

Kinetic Energy Projectile 

4 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 
















































































































































